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13 
Es gibt ungefähr 10.000 Arten von Sukkulenten zum 
Anbauen. Diese fantastischen LEGO® Sukkulenten 
sind ein toller Anfang für deine Kollektion. 
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Echeveria „Afterglow“ 
Die lavendelfarbenen Echeveria-Varianten 
tragen oft witzige Namen wie „Afterglow“ oder 
„Cubic Frost“. Wie würdest du deine nennen? 
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Mondkaktus 
Der Mondkaktus leuchtet rot, weil es ihm an 
Chlorophyll mangelt. Er muss auf andere Kakteen 
gepfropft werden, um gedeihen zu können. 
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